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Nota. Les noms des feux principaux, tels que Scilty, Longships, 
Lizard, etc. , ont été mis en caractères italiques , pour les distinguer de 
suite des feux de port. 

Les feux flottants portent, dans le jour, un ou plusieurs pavillons rouges , 
ainsi qu'il est indique' dans la colonne. L'instrument dont ils se servent en 
temps de brume, pour avertir les navires de leur position , est un tam-tam 
ou gongue, dont le son se fait entendre à de grandes distances. 

Les brasses et les pieds sont en mesures anglaises, 
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NOM DU FEU. 



1 Scilly 

9 Longships 

3 Môle de Pcnzance 

4 Lizard 

5 Edystone 

G Digue ou break-water, flottant. . . 

7 Port de Plymouth 

8 Casqucts 

9 Portland 

10 Hurst 

11 Ncedles 

12 Bcmbridgc ou nab , flottant 

13 Owcrs , flottant 

1 4 Shorcham 

15 Brighlon 

1G Ncwliavcn , 

1 1 Btachy-head 

1 8 llaslings 



POINT OU LIEU 

sur lequel le phare est situé. 



La pnrlie la plus élevée de l'Ile S'-Agnès.. 

Le rocher de Longships 

Extrémité du mule 

Sur le cap 

Hoche d'iidystonc 

Extrémité O. du break-water de Plymouth. 

Môle O. de Barbican 

Roche des CasojUets 

Pointe de Portland 

Sur la plage de Hurst 

Pointe de Nedlcs , lie de Wight 

Au large de la pointe de Bcmhridge; 
pointe E. de l'Ile de Wight 

Al'ci:trc'initcE.dcsEcucils,cotcdcSu5scx. 

Entrée du port de Ncw-Shorcham 

Extrémitcde la jetée de la chaîne, au large. 

Extrémité de la jetc'c O 

Falaise de Bcllelout.. 

Sur la place et 1« rue de Hill.y 



NOMBRE DES FEUX, 

relèvement magnétique , 
et distance entre eux. 



N. N. O. 1/2 O. 223 pieds. 



E. 1/2 N 185 pieds. 

S.O.9'0... 138 
N.0. 1/2 0.. 73 

N. O. 9" O. 1,509 pieds. 
N. E. 1//I E. 5" E. 755 pieds. 



N.N.E. 1,100 pieds. 



'. barre travers. Ifh pieds 



N.N.O. 400 pieds. 



FEU FIXE, 

éclatant 
ou tournant. 



Le supérieur, tournant. 
L'inférieur, fixe. 

Fixes. 

Fixe. 
Fixes. 

Fixe. 
Fixes. 

Fixe. 

Fixes. 



TEMPS 
de la révolution 
ou de l'éclipsé. 



Toutes les minutes. 



De 2 en 2 minutes. 



De 2 en 2 minutes. 



COULEUR DU FEU. 



Brillant. 

Brillant. 

Brillant. 
Brillants. 

Brillant. 

Brillants. 

Brillant. 
Brillants. 

Brillants. 



DISTANCE, 

en milles, 

à laquelle 

on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



Le supérieur, brillant. 
L'inférieur, rouec. 
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POINTS MAGNÉTIQUES 

entre lesquels on l'aperçoit. 


TEMPS 

pendant lequel 

est allumé 
le feu d'un port. 


COULEUR DU PHARE 

ou particularités 

qui 

le font remarquer 

de jour. 


HAUTEUR 

de la lanterne 

au-dessus 

de la pleine mer, 

en pied9. 


HAUTEUR 

de l'édifice 

de la lanterne 

à la base, 

en pieds. 


ANNÉES 

de 
rc'rection. 


REMARQUES. 




1 


1 De l'E. N. E. par lo S. au N. N. 0. 


// 


Blanc. 


138 


53 


1680 






9 


Du S. S. E. 1/2 E. »u N. E. 


n 


De pierre. 


88 


36 


1795 






3 


DuN. N.O.ouN.E. 1/4 N. 


Quand il y a 10 pieds 
d'eau. 


Blanc 


22 


29 


1817 






4 
5 


De l'E. N. E. 3° E. au N. 0. 1/4 0. 5° 0. 
Tout autour. 


// 
// 


Blanc. 
De pierre. 


E 221 


L'un et l'autre 
45 

72 


1751 
1759 


Quand ils sont l'un par l'autre on évite les Manacles. et h:» Sliagt, 


72 




6 


Du s. s. b. à ra s. o. 


;; 


11 pofte un pavillon. 


1 


II 


« 


Mouille' par 7 brasses. 




1 


Du S. 1/4 S. 0. 5° O. ou S. 0. 1/4 S. 


» 


U 


29 


20 


1822 






8 


Tout autour. 


ii 


De pierre. 


80 


Les autres. . 38 


1723 






9 


De l'E. 1/4 N. E. au N. N. E. 3° E. 
De l'E. N. E. 9* É. à l'O. N. 0. 


ii . 


Blane. 


198 
131 


25 
70 


1716 
1789 


Feux de direction pour les lianes de Raco et Shainblcs. 




10 


Du s. o. 1/4 s. «i ro. 


n 


Rouge. 


Le supérieur. 66 
L'inférieur. . 29 


X 60 
23 


1812 
17 86 


II y o un autre feu dans le phare du S. 0. ou l'inférieur; il est 
rouge, et ne parait que dans la direction dc4'B. 1/4 S. B. 1 9 3. 




11 


Du S. 1/4 S. E. a- E. »u N. E. 3° E. 


il 


Blanc. 


469 


26 


178G 






12 
13 


Tout autour. 
Tout autour. 


n 
ii 

L'inférieur, 

pendant demi-heure 

en pleine mer. 


II porte un pavillon. 
11 porte un pavillon. 


Du grand mât 32 
Misaine . 20 

26 


// 
II 


1812 
1788 


Mouille par 5 brasses ; en temps de brume , ou frappe sur un 
ROngu^ ilr 10 en 10 illimités. 

Mouille' par 11 brasses) pendant la brume, on frappe sur un 
gongue de 10 eu 10 minutes; quand un bâtiment suit une route 
dangereuse, un lire du canon, el le pavillon est auicuc a mi-mât jus- 
qu'à ce qu'il change de direction. 




14 


De l'E. N.E. au N. 0.1/4 0. 


Blanc. 


23 


38 
L'ipfo'ricur 5 


1825 


Le plus bas est au milieu de la jetée; le plus liant, à 1,100 pieds 
dans l'intérieur; ce dernier est allumé toute la nuit. 




15 


Del'E.S.E. H'Q.N.O. 


/; 


// 


35 


22 


1824 






1C 


Du S. E. à l'O- 


;/ 


II 


23 
11 


// 


II 


La barre traversiere est orientée suivant la direction du chenal ; 
le feu supérieur est qluiiiié toute la uuil. 




17 


Du S. E. 0? E. au N. 0. 


n 


Blanc. 


285 


20 


1828 


Quand on le tient ouvert de la (alaise, on évite l'éeucil du Royal- 
Sovereign. 




18 


Du S. E. »u S- 0. 


u 


» 


GO 
30 


L'ipférieur 25 


II 


Pour servir d'amersaux pécheurs qui viennent sur la plage; allumés 
du 25 mars au 29 scnlciultrp. 



NOM DU FEU. 



Havre île Ryc 

Dungcncss 

Folkstone 

Douvres 

South-Foreland 

South-sand-IIcad, flottant 

GuII, flottant 

Godwin, flottant 

Itamsgatc 

Norlh-Forcland 

Margate 

Norc, flottant 

Harwich 

Galloper, flottant 

Sunk, flottant 

Orford ; 

Lowestoffe 

Stanford , flottant 



point ou LIEU 
sur lequel le phare est situe'. 



Cambcr 

Pointe de Dungeness 

Tf-tc de la jctc'c du S 

Jetée du S 

South-Forcland 

Extrc'mite' S. des bancs Godwin 

Extrémité O. des bancs Godwin 

A l'cxtrc'luitc du banc du N 

Jetée du S 

North-Foreland 

Extrémité - O. de ta jctc'c 

Extrémité' E. des bancs de Norc 

Harwich -.. 

Extrémité O. du bouc de Galloper 

Extrémité' E. du banc de Sunk au large 
de Harwich 

Orfordncss 

Lowestofle 

Chenal de Stanford au large de Lowestofle 



NOMBRE DES FEUX, 

relèvement magnétique , 
et distance entre eux. 



N. 1/4 N. O. 420 pieds. 



N. 1S pieds. 
E. 1/4S. E. 1,347 pieds. 



Triangulaires. 



N. N. 0. 1/2 O. 053 pieds. 



N.E. 1//iE. 3°E. 
N. 3» E. 2,280 pieds. 



FEU FIXE , 

e'clatant 
ou tournant. 



Fixes. 
Fixe. 
Fixe. 



Fixe. 
Fixes. 
Fixes. 
Fixes. 



TEMPS 
de la révolution 
ou de l'c'clipsc. 



COULEUR DU FEU. 



Brillant. 


6 


Brillants. 


12 


Brillants. 


20 


Brillant 


10 


Brilianta. 


7 


Brillants. 


9 


Il 


6 


Brillant. 


22 


Rouge. 


13 


Brillant. 


-io 


Brillants. 


12 


Brillants. 


10 


Brillant. 


9 


Brillants. 


22 


Brillants. 


1G 
10 


Brillants. 


9 



DISTANCE , 

en milles 

à laquelle 

on peut 

l'apercevoir. 



9 



POINTS MAGNETIQUES 

entre lesquels on Taperçoit. 



Du S. E. au S. O. 

De PO. N. O. au » 

De l'E. à l'O. N. O. 

De PE. N. E. à PO. N. O. 

DuN.N.E. àPO.S. O. 

Tout autour. 



. ■ II 
De l'O. N. O. nu S. O. 
De l'E. à PO. N. O. 

Tout autour. 

Le plus haut, de PE. 1/A N. E. au S. 1/2 O, 
Le plus bas, de PE. 1/4 S. E. au S. S. O. 



Le plus Iiaut, du N. N. E. au S. O. l//i O. 

Le plus bu, du S. 1/d S. E. 9" E. au S. S. O. 

3°0. 



TEMPS 

pendant lequel 

est allume' 
le feu d'un port. 



COULEUR DU PHARE 

ou particularités 

qui 

le font remarquer 

de jour. 



Quand il y a 10 pieds. 



Quand il y a 10 pi 



Rouge vif. 

Blanc. 

Blanc. 

Porte pavillon. 

Porte pavillon. 

3 mâts; porte pavillo 

Blanc 

Blanc 

Colonne Hûtc'e en piei 

Porte pavillon. 



Le plus liant, en briqu 
grises ; l'autre blanc. 



Porte pavillon. 
Porte pavillon. 
. De pierre. 
De pierre. 
Porte pavillon. 



HAUTEUR 

de la lanterne 

au-dessus 

delà pleine mer, 

en pieds. 



Le grand mat 35 
Les autres. .. 23 



HAUTEUR 

de l'édifice 

de la lanterne 

a la base, 

en pieds. 



ANNÉE 

de 
l'érection. 



1793 

1795 



REMARQUES. • 



De jour, quand il y a 10 pieds d'eau sur la barre, i 



Dans le jour, on hisse un pavillon .quand il y a 10 pieds d'eau. • 

Feux d'amers pour les bancs de Godwin. . . 

Mouille 1 par 13 brasses; en temps de brume, ou sonne sur 
noue de 10 en 10 minutes. 



G°"6 



ne i 



Mouille" par 11 brasses; pendant la brume, on sonne sur ni 
gonguo de 10 en 10 minutes. 

Mouille' par 9 brasses; pondant la brume, on sonne sur m 
gonguo de 10 en 10 minutes. i 

Dans le jour, on hisse un pavillon sur la falaise quand il y 
10 pieds d'eau. 



un feu rouge.» l'wlrc'niilc' du débnr.»dère de Jertis. 



Mouille par 3 brasses; en temps de brume, on sonne sur un 
gonguo de 10 en 10 minutes. 

La base du plus bas. est de 5 pieds au;dcss.ous du niveau de haute mer. 

Mouille' par 1G brasses; en temps de brume, on sonne sur un 
gongue de 10 en 10 minutes. 

Mouille" par 11 brasses; en temps de brume, ou sonne sur un 
gonguo de 10 en 10 minutes. 

Peux d'amers pour les entrées du X. cl du S. 



Rebâti on 1G70. 

Mouille par 7 brasse»; en lemps de brume , on sonne sur 
gongue do 10 eu 10 muiulcs. 

3 



37 
38 
39 
40 
41 
49 
43 
44 

\è l 

46 
47 
48 
49 
50 
51 
53 
53 
54 



Winterton 

Ncwarp , flottant 

Haisborougli , flottant 

Ilaisborough 

Cramer 

C/iapcl 

Lynn-WcII , flottant 

Dudgeon, flottant , 

Spurn /flottant 

Spurn 

Flamboroùgh 

Scarborongh 

Whitby 

Sunderland 

Tyne 

Tynemouth-Caslle 

Blyth 

Outer-Fcrn 



POINT OU LIEU 

sur lequel le phare est situe'. 



Pointe de Wintcrlon 

Extrémité N. du ïjahc de Ncwarp 

Extrémité N. du banc de Haisborough. . . . 

Prés d'Harâborougb 

Fouines* , pris de Cromcr 

Pointe d'Hunstantoh 

Au largo de la tète du banc de Long-Sand, 
Lynn-Dceps 

Banc de Dudgcon 

Au large de la pointe de Spurn , rivière 
Humber 

Pointe de Spurn 

Cap de Flamborougïi 

Mole de Saint-Vincent 

Mole de PO 

Môles N. et S 

Devant la place de Docl-wray ; le plus bas 
près du fort de Cliflbrd 

Conr du chilteau. 

Extrémité S. do la ville 

Hoche do Longstoue 



NOMBRE DES FEUÎK , 

relèvement magnc'tique , 
et distance entre eux. 



N. O. 3° O. 1/2 mille. 



N. 0. 1/2 N. 540 pieds. 



E.1/2S. 720 pieds. 



FÊÙ FIXE, 

dclatant 

ou tournant. 



Fixe. 
Fixes. 
Fixes. 
Fixes. 
Tournant. 
Fixe. 
Fixes. 
Fixe. 
Fixe. . 



Fixe. 
Fixe. 
Fixes. 

Fixes. 



TEMPS 
de la révolution 
ou de l'c'clfpsc. 



De 2 en 2 minutes. 



COULEUR DU FEU. 



Brillant. 
Brillants. 
Brillants. 
Brillants. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillants. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillants. 



De 2 en 2 minutes. 


De 


ix côtes brillants 
un Tougc. 


Il 




Brillant. 


II 




Brillant. 


II 




Brillants. 


II 




Brillants. 


Chaque minute. 




Brillant. 


Il ) 


Brillant. 


Chaque 1/2 minute. 




Brillant. 



DISTANCES 

en milles 

à laquelle 

on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



Le N. à 20 

Le S. a 10 
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TEMPS 


COULEUR DU PHAP.E, 


HAUTEUR 


HAUTEUR 


ANNEE 






« 

•M . 

s 
s 

SB 


POINTS MAGNÉTIQUES 

entre lesquels on l'aperçoit. 


pendant lequel 
est allume' 


ou particularités 

qui 
le font remarquer 


de la lanterne 

au-dessus 

de la pleine mer, 


de re'difice 

de la lanterne 

à la base , 


de 
l'c'rection. 


REMARQUES. 






le feu d'un port. 


de jour. 


eu pieds. 


en pieds. 






37 


Il 


/; 


De pierre. 


n 


52 


1790 






38 


Tout autour. 


n 


Porto papillon. 


Grand mât.v. 37 
Les autres.. . 22 


// 


1791 


Mouille par 2! brasses; en temps de brume, oti sonne fur un 
gongue de 10 en 10 minutes. Sur les côtes on a peint le mot Newaiip. 




39 


Tout autour. 


n 


Porte pavillon. 


37 


n 


1831 


Mouille par 13 Tirasses; en temps de brume, on frappe sur un gongue 
do 10 eu 10 minutes. Sur les cotes on a peint le mot Ha.sdro'Lioiit. 




40 


Du N. 0. 1/4 0. 9» 0. ou S. S. E. 3° E. 


ii 


Rouge. 


137 
100 


77 
C3 


1791 


Feux d'amers pour se diriger dans le Gut d'Haisuorough. 




41 


Tout autour. 


n 


Do pierre. 


274 


38 


1719 






42 


Dei'E. au S. 0. 


n 


Blanc. 


85 


30 


1G65 


• 




43 


Tout autour. 


n 


Porte pavillon. 


32 


// 


1828 


Mouille par M brasses; en temps de brume, on sonne sur un 
gongue de 10 en 10 minutes. 




44 


Tout autour. 


n 


Porte pavillon. 


33 


il 


1736 


Mouille par 8 brasses; en temps de brume, on sonne sur un 
gongue de 10 eu 10 minutes. 




45 


Tout autour. 


. n 


Porte pavillon. 


30 


II 


1820 


Mouille' par 8 brasses; en temps de brume, on sonne sur un 
gongue de 10 en 10 minutes. 




46 


DuN.E.l/4N. ou N. 0.1/4 N. 


n 


Le pltisïiaut, en briques 
sombres ; le plus lias . 
rouge foncé. 


100 
50 


90 
44 


177G 






47 


Tout autour. 


n 


Blanc. 


214 


72 


1806 






48 


De PB. N. E. ou S. 0. 


Quand il y a 12 pieds 


Blanc. 


41 


33 


1800 


On a l'intention de rendre la lumière rouge au lieu de brillante; 
de jour on lusse un pavillon quand il y a 12 pieds d'eau. 




49 


Du N. 0. au S. E. 


Deux heures avant 
et anres la pleine mer. 


Pierre jaunâtre. 


83 


GO 


1831 


Dans le jour, un pavillon est lusse au mûmo temps de la morec. 




50 


Du N. E. 1/4 E. 5° E. an S. 5° 0. 


Depuis 1/2 dot 
jusqu'au 1/4 de jusant. 


Jaune. 


73 
32 


64 
23 


1802 
1780 


Si lèvent est de la partie de l'O. , le feu du S. est éteint à la 
Fiante mer. 




51 


Do l'E. N. E. au S. S. E. 


Du premier 1/4 de flot 
au premier 1/4 de jusant. 


Blanc. 


123 

77 


4 9 
76 


1808 
1810 


Dans le jour, un pavillon est hisse au même temps de la manie. 




52 


DuN.E.auS. 1/2 E. 


Il 


De pierre. 


14 8 


02 


1802 






53 


n 


Quand il y «8 pieds 
d'eau. 


Blanc. 


52 


37 


II 


Dans le jour , on hisse un pavillon quand il y n 8 pieds d'eau. 




54 


ToutWour. 


Il 


De pierre. 


7 4 


71 


1827 


4 



NOM PU FEU. 



Inncr-Fern 

5G Bcrwicli 

57 Inch-Keàh 

58 Leilh 

59 Burnt Island 

60 Kinghom 

Cl hic de May 

63 Bellrock 

63 Dundee Ferry 

64 Havre de Dundee 

65 South Ferryness 

66 Bultonncss 

67 Arbroalh 

68 Monlrosc 

69 Aberdccn 

70 Girdlmess 

71 Buchaness 



point ou LIEU 
sur lequel le phare est situe'. 



Poinlc S. O. de la grand» Ile de Fcrn.. 
Extrémité E. do la jette 

La partie la plus élevée de J'ile de Inch 
KcHIi 

Jetée do l'E 

Jetée de l'E 

Jetée do l'E 

Sur la parlio la plus élovée 

Bellroek 

Sur les jetées du Ferry 

Jetées du milieu et de l'E 

Coté S. du Ferry 

Buttotmess 

Jetée duN 

Côté N. de l'entrée 

Telc de la jetée N 

Girdlencss 

Buchaness , 



NOMBRE DES FEUX, 

relèvement magne'tique , 
et distance entre eux. 



N. 1/â N. 0. 560 pieds. 
Dans la même tour. 



1 


n 


2 


N. 1/2 E. 1500 pieds. 


1 


il 


1 


H 


1 


II 


1 


II 


3 


LesfeuxduN.,N.N.E. 


2 


N. 0. 9° 0. 


2 


N. 0. l//i 0. 9° 0. 1321 pied 


2 


N. N. 0. 1122 pieds. 


1 


Il 


2 


N. 0. 1/4 0. 9' 0. 


1 


u 


1 


II 


1 


II 



FEU FIXE, 

c'clataot 
ou tournant. 



Le plus haut, tournant} 
le plus bas, fixe. 



TEMPS 

de la révolution 
ou de l' éclipse. 



Chaque 1/2 minute. 



Chaque minute. 



COULEUR DU FEU. 



DISTANCE 

en milles 

à laquelle 

on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



De 2 en 2 minutes. 



Le supérieur, brillant: 
l'inférieur, rouge. 



PHARES 



L'un brillant, l'autre 
rouge. 



Brillant. 
Brillant. 



Brillant. 



Brillant et rougo 
alternativement. 



L'un brillant , l'autre 
rouge. 



Rouge. 
Rouge. 
Brillant. 



POINTS MAGNETIQUES 

entre lesquels on l'aperçoit. 



Tout autour, 
culeuient au N. 1//| N. O. 



- ,. (Le brillant, du N. 1/4 N. 0. 3" O. au S. 0. 3" S. 
°" (Le rouge , de PB. 1/4N.E. 1/2 N. au S.S.O. 



TEMPS 

pendant lequel 

est allume' 
le feu d'un port. 



Le rouge, quand il y i 
10 pieds sur la barri. 



COULEUR DU PHARE, 

ou particularité^ 

qur 

le font remarquer 

de jour. 



ÉCOSSAIS. 



Tour autour. 

Du N. E. au N. 0. 1/4 O. 

Du S. E. 1/4 E. à l'O. 1/4 S. Oi 

Du S. E. 1/4 S. à l'O. S. O. ' 

Tout autour. 

Tout autour. 

Par le travers du Ferry. 

De re. S. E. au S. 1/4 S. E. 

Du N. N. E. au S. E. 1/4 E. 9° E. 

De TE. S; E. à l'O. N. O. 

Du S. E. au S. O. 

Dol'E.auS.S.E. 

Du N. E. au S. E. 

il 

Du ,N. 1/4 N. Ei au S. O. 1/4 O. 



Quand il y a 9 pieds d'eau 
sur la barre. 


Blanc; rouge 


Toute la nuil. 


Blano. 


Quand il y a 8 pieds 
d'eau. 


Blanc. 


» 


De pierre. 


il 


Blanc. 


Toute la nuit. 


Blanc. 


Toute la nuit. 


Blanc. 


// 


Blano. 


II 


Blanc. 


Quand un bâtiment 
veut outrer. 


Blanc. 



De pie 
De pie 



Rouge. 



De picrr 



HAUTEUR 

de la lanterne 

au-dessus 

de la pleine mer, 

en pieds. 



liant.. ..8t 
40 



HAUTEUR 

de l'e'difice 

de la lanterne 

àla base, 

en pieds. 



ANNEE 

de 

l'érection. 



1776 
1810 



REMARQUES. 



1780 
1831 



Lo brillant est allumé toute la nuit. 



Le rouge est à FOTtTf'initc 1 de la jflUtc. 



Il y a un feu rouge statiunnairc a Neuhavcn, et un brillant à 
Quecnsferry, qui sont allumes pour le service des bateaux do passage. 



La base de IVdificc est à 10 pieds au-dessous de la haute mer; en 
temps de brume, on sonne une cloche de 1/2 minute en 1/2 minute. 

Deux au citc'N;, un au cote S. ; ceux du N. servent do remarque 
pour e'viter le banc du milieu. 

Quand ils sont l'un par l'outre, on passe au S. do la rocho Beacon. 

I'eux do direction pour le chenal. 

Feux do dirootion pour les bancs d'Abertay et de Gai». 

Feux de direction pour la banc d'Annet. 
On doit perfectionner ce fou. 
Commence en 1831-, iln'cst pas Mncrfi 



■■™ 
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ta 

73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 



83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 



NOM DU FEU. 



Kinnaird 

Caniblcton 

Tarbetness 

Dunnet 

Pentland-Skem'es 

Starl-point 

Sumburg-head 

Cape-fVrath 

Havre de Stornoway 

Ile de Glass 

Bara-hcad 

Lismorc 

Rhinns ofllay 

Mull of Kintijre 

Campbclton 

Pladda 

Cumbrae 

Toward 

Clough 

Havre d'Ardrossàn 

Havre de Troon 

Havre de Ayr , . . . 



POINT OU LIEU 

sur lequel le phare est situe. 



Cap île Kinnaird 

CôtcO. du Havre 

Tarbetness 

Cap Dunnet 

La plus grande des iles 

Start-point, Sandy-island, Orlney 

Sumburg-head , Shetland 

Cape-Wrath 

Stornoway (îles Lewis) 

Ile de Glass ( iles d'Harris ) 

lie de Bernera ( Iles Lewis) 

IlcMonsdale 

Ovcrsay lland, près d'IIay : 

Pointe S. 0. de Kinlyre 

Côte 0. du loch sur le rivage 

Ile de Pladda, au large de la pointe S. O. 
de i'ile d'Arran 

Petite Ile de Cumbrae 

Pointe Toward 

Pointe de Clough 

Extrémité 1 de la jctiie du S 

Extrémité S. de la jetée 

JcteWuN 



NOMBRE DES FEUX, 

relèvement magnétique , 
et distance entre eux. 



N. N. E. 60 pieds. 



S. E. i//l E. 850 pieds. 



FEU FIXE, 

e'clatant 
ou tournant. 



Fixe. 

Fixe. 
Intermittent. 

Fixe. 

Fixes. 
Tournant. 

Fixe. 
Tournant. 



/; 

Eclatant. 

Fixe. 

Fixe. 

Fixes. 

Fixe. 
Tournant. 

Fixe. 

Fixe. 
Éclatant. 



TEMPS 

de la re'volution 
ou de l'éclipsé. 



De 3 en 3 minutes. 



Chaque minute. 



De 12 en 12 minutes. 



Cliatjue minute. 



Chanu 



COULEUR DU FEU. 



Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillants. 
Brillant. 

Brillant. 

Rouge et brillant 
alternativement. 



// 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillants. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
2 brillants, 1 rouge. 



DISTANCE 

en milles 

à laquelle 

on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



Celui de marée à 3 
Les autres à. . . 10 
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TEMPS 


COULEUR DU PHARE, 


HAUTEUR 


HAUTEUR 


ANNÉE 










o 
a 


POINTS MAGNÉTIQUES 


pendant lequel 


ou particularite's 


de la lanterne , 


de l'édifice 












•H 






qui 


au-dessus 


de la lanterne 


de 


REMARQUES. 








p 


entre lesquels on l'aperçoit. 


est allumé 
le feu d'un port. 


le font remarquer 
de jour. 


de la pleine mer, 
en pieds. 


à la base, 
en pieds. 


l'e'rection. 










72 


Del'O.N. OauS.E. ' ! 


n 


De pierre. 


120 


57 


1787 










73 


Ouvert au Havre. 


ii 


De pierre. 


25 


II 


1827 








It 


74 


Del'O. 1/2 N. au S. 0.1/2 0. 


a 


De pierre. 


175 


120 


1830 


La lumière est visible pendant 2 minutes 1/2 et est sot 
ment éclipsée pendant une 1/2 uiiuute. 


daine- 






75 


,DeI'0.auS.E. 1/2 E. 


n 


De pierre. 


34 


45 


1831 










76 


Tout autour. 


n 


De pierre. 


100 
80 


30 
10 


1794 


Feux de direction pour les bis fouds >u S. des Skerrics. 








'77 


Tout autour. 


a 


De pierre. 


100 


80 


1806. 








; 


78 


Du N. E. 1/4 E. 3° E. au N. N. 0.9-0. 


u 


De pierre. 


300 


35 


1821 








■ 


79 


Tout autour. 


n 


Blanc. 


400 


50 


1828 








1 

: 


80 


•I 


1 


Il 


II 


II 


/; 


En construction. 






■ 


, 81 


De l'E. N. E. 1/2 E. à l'0. 1/4 S. 0. 


II 


De pierre. 


130 


80 


1789 










83 


;/ 


n 


Il 


;/ 


II 


il 


En construction. 








83 


n 


u 


II 


u 


II 


« 


En construction. 








84 


Du N. N. E au S. E. 


u 


De pierre. 


150 


80 


1825 










85 


Du N. N. E. 1/2 E. au S. 1/4 S. 0. 1/2 0. 


il 


De pierre. 


297 


28 


1788 










86 


A l'ouverture du Havre. 


Toute la nui!. 


Blanc. 


25 


u 


1827 


Quand on l'aminé à l'O 1/2 N., on est dans le chenal du lock. 








87 


DuN.O. l/4 0.auN.E. 1/4 E. 


// 


Do pierre. 


130 

77 


80 
27 


1790 










88 


DuN. E. 1/4 N. au S. 


II 


Blanc. 


106 


28 


1757 


Rebâti en 1793. 








89 


DuN.E. 1/4 N. il'O.N.O. 


U 


Blanc. 


53 


44 


1812 










90 


De l'E. au S. 1/4 S. 0. 


II 


Blanc. 


76 


76 


1797 










91 


Du N. N. 0. au S. 1/4 S. E. 


Toute la nuit. 


Blanc 


12 


II 


1814 










92 


DuN.E. au S. 0.1/4 0. 


Toute la nuit. 


Blanc 


25 


II 


1827 








■ 


93 


DuN.O. l/4N.àl'0. 


Le 3 e ne parait que quand 
il y a 8 pieds sur la barre. 


Blanc 


12 
35 


II 


1793 


Un feu rouge et un brillant «ont allumes toute In nuit. 







94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 



10G 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 



NOM BU FEU. 



Corsewall 

Port Patrick 

Mull of Galloway . ... 

Saterncss 

Put nie d'Ayr 

Havre de Peel. .. , . . , 

Calfofman 

Port la Marie 

Havre de Castlc-Town 

Dcrby-havcn 

Havre de Douglas 
Havre de Ramsey. . . . 

Havre de Maryport. . . 

Workington 

Havre d'IIarrington.. , 

White-Iiavcn 

S'-Bccs 

Walney 

Black-rock 

Lcasowe , . . , 



point ou LIEU 
sur lequel le phare est situe'. 



Pointe de Corsewall 

Jetée du S 

Pointe S. de Wigtonshlrc 

Pointe de Saterness 

Pointe d'Ayr ( Ile de Man ) 

A bâbord en entrant. 

A la partie S. O. de l'Ile de Colf 

A bâbord en entrant 

A bâbord en entrant 

A l'entrée du havre 

A l'extrémité de la jetée N 

A bâbord en entrant.. 

Jetée S 

A l'extrémité de la jetc'e de Bois et de John. 

A la «te de la jetée 

Quai neuf 

Cap S'-Bees : 

Poinlo S. de l'Ile de Walney 

Rock-point, entrée de la Mcrscy 

Sur le rivage, outre la Mcrscy et la Dec. . 



NOMBIIE DES FEUX, 

relèvement magnétique , 

et distance entre eux. 



N. E. 1/2 E. 5G0 pieds. 



N. 1/2 O. 124 pied 
E. 930 pieds. 



S. S. E. G00 pieds. 



FEU FIXE, 

e'clatant 
ou tournant. 



Fixe. 
Intermittent. 

Fixe. 
Tournant. 



Fixe. 

1 tournant, 1 fixe. 

Fixe. 

Tournant. 

Tournant. 



TEMPS 

de la révolution 
ou de l' éclipse. 



De 2 en 2 minutes. 



De 2 en 2 minutes. 



De 2 en 2 minutes 



De fi en 5 minutes. 
De minute en minute. 



COULEUR DU FEU. 



Brillant et rougo 
alternativement. 

Brillant. 
Brillant. 

Brillant. 

Brillant et rouge 
alternativement. 

Brillant. 

Brillants. 

Brillant. 

Brillant. 

Brillant. 

Brillant. 

Brillant. 



DISTANCE 

en milles 

à laquelle 

on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



PHARES ET 



Brillant». 
Brillants. 

Brillant. 
Brillants. 

Brillant. 

Brillant. 

Deux cotés brillants , 
un rouge. 



" 



13 



1 


t-_ 

entre lesquels on l'aperçoit. 


TEMPS 

pendant lequel 

est allume' 
le feu d'un port. 


COULEUR DU PHARE, 

ou particularités 

qui 

le font remarquer 

de jour. 


HAUTEUR 

de la lanterne 

au-dessus 

de la pleine mer, 

en pieds. 


HAUTEUR 

de l'édifice . 
de la lanterne 
à la base , 
en pieds. 


ANNÉE 

de 

l'érection. 


R EM ARQUES. 


94 


Du N. E. au S. 0. 


// 


De pierre. 


112 


92 


1817 






95 


Du N. 1/4 N. 0. au S. 1/4 S. E. 


Toute la nuit. 


Blanc. 


25 


« 


1790 






96 


Du N. N. E. an N. 0.1/2.0. 


/' 


De pierre. 


325 


70 


1830 


La lumière est visible pendant 2 minutes 1/2 et est cclipse'o pen- 
dant nne 1/2 minute. 


97 


DuN.E.&l'O. 


II 


Blanc. 


50 


" 


1789 






98 


De l'0. 1/4 Ni 0. an S. 1/4 S. 0. 


n 


De pierre. 


tOB 


80 


1818 






99 


Du S. S. E. au S. 1/4 S. 0. 


Toute la nuit. 


Blanc. 


21 


13 


181 1 






too 


Tout autour. 


// 


De pierre. 


39G 
305 


50 
35 


1818 






101 


Du N. 1/4 N. E. an N. 1/4 N. 0. 


Toute la nuit. 


Blane. 


25 


17 


1812 






102 


DuN. N.E.àT0. 


Seulement quand un na- 
vire veut entrer. 


Blano. 


22 


1G 


17G5 


Ce feu est allume toute la nuit pendant la poche du hareng. 


103 


Du N. N. 0. au S. S. 0. 


// 


Blano. 


4 G 


31 


1050 


Allume' seulement pendant la pèche du hareng, 


104 


ÛuN.O. auS.O.1/4 0. 


Toute la nuit. 


RougeStre. 


36 


27 


179G 




105 

FE 


De 1*0. N. O. à I'O. S. O. 

UX ANGLAIS. 


Toute la nuit. 


Blano. 


35 


29 


1800 




10G 


Del'E.N.Eàl'O.S. 0. 


Quand il y a 8 pieds 
d'eau. 


Brun. 


20 
23 


17 


179G 




107 


Ouvert au I la vie. 


Quand il y a 8 pieds 
d'eau. 


Pilier de fer. 


50 


23 


1825 


Les feul l'un par l'autre marquent le chenal du port. 


108 


Du N. 1/4 N. E. au S. 0. 1/4 0. 


Quand il y a 8 pieds 
d'eau. 


Sur un mat. 


44 


3G 


1797. 




109 


De l'E. N. E. ai» S. 0. 


Le feu fixe de 1/2 Ilot 
a 1/2 jusant. 


Blano. 


47 


37 


182 1 


On construit un nouveau phare sur la jctc'c, que l'on a porteo de 
352 yards plus au large; te feu tournant parait tome la nuit. 


110 


DuN. N. E.auS.S. E. 


;/ 


Blanc. 


333 


33 


1718 




111 


Du N. N. O. à l'E. 


il 


De pierre. 


70 


GO 


1790 




112 


De l'0. 1/4 S. 0. an S. 1/4 S. 0. 


n 


Blanc. 


88 


75 


1830 


Les feux brilfanUt paraissent alternativement et ensuite la rouge; 
on sonne la cloche' pendant la bfuW. 


113 


DuN.N.E.attO.N.O. 


n 


Blanc. 


118 


118 


II 


Pour se diriger dans le chenal de Horsc on met ce feu et celui de 
Bidston l'un par l'autre. 



NOM DO FEU. 



114 
115 
110 
117 

118 
119 
120 
131 
122 
123 
124 
12S 
12G 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 



Bidston 

Uppcr-Hoylake 

Lowcr-Hoylake 

Liverpool, flottant.. . 

Air 

Lynas 

Port d'AIrawch 

Skcrrics 

Havre il'Holyhead. . . 

Soulh-Stack 

Bardscy 

Havre d'Aberystwitli. 

Smalls ; 

Milford. 

IlcdcCaldij 

Havre de Pembrcy. . 

Mumblcs 

Jetée de Swansea. . . 

Nash 

Usk ; . 

Flatholm, t 

Bridgewater 



point ou LIEU 
sur lequel le phare est situe. 



Sur !a montagne de Bidston 

Hoyiakc h- 

Iloylake-.V 

A l'cntrce du chenal de Horse. . . 

Pointe d'Air 

Pointe Lynas (lie d'Anglesca).. 

Jetée du N 

Ile de Skcrrics 



Sur la jetée. 



Roche de Soutli Stock au large de la pointe 
«. 0. de l'Ile d'HoIy-Hcad 



Ile de Bardscy 

Entrée du havre 

Roche de Smalls 

Pointe Sainte-Anne 

Pointe S. de l'Ile de Caldy 

Entrée de la rivière Burry 

Cap Mumblcs 

AlajetceO 

Pointo de Nash 

Coté O. de l'entrée d'Usk 

Ile de Flatholm, pointe S 

C6té E. de l'entrée du havre 



NOMBRE DES FEUX, 

relèvement magnétique, 
et distance entre eux. 



Dans la mémo tour. 



N. 1/4 N. O. 3° 0. 610 pieds. 



FEU FIXE, 

c'clatant 
ou tournant. 



Fixe. 

Fiie. 

Fixe. 
Fixes. 
Fixes. 
Fixes. 

Fixe. 

Fixe. 

Fixe. 

Tournant. 

Par éclats. 

Fixes. 

Fixe. 
Fixes. 

Fixe. 

Fixe. 

Fixe. 

Fixe. 
// 

Fixe. 

Fixe. 



TEMPS 
de la re'volution 
ou dcl'éciipse. 



De 2 en 2 minutes. 



COULEUR DU FEU. 



Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillants. 
Brillants. 
Brillants. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillant. 
Brillants. 
Brillant. 
Brillants. 
Brillant, partie r 
Brillant. 
Brillant. 
Ro ge- 



Brillant. 
Brillanti 



DISTANCE 

en milles 
k laquelle 

on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



ft^sam 



114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
120 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 



JOINTS MAGNETIQUES 

entre lesquels on l'aperçoit. 



Tout autour. 

Du M. 0. à m 

DuN.N.O.àl'E. 

Tout autour. 
Lu pluB eleve de i'O. lto N. O au N. O. cl 

de l'E. au S. S. E 1/2 E.; le plus bas duN. 

1/4N.O. auN.N.E. 
Le feu du N. du N. O. au N. 1/2 E,; celui 

de l'E.idu N. E. 1/1 E. au S. E. 1/4 S. 

Du S. S. E. au S. O. 

Tout autour, excepte' au S. E. 

Tout autour. 

Tout autour. 

De l'E. S. E. 3° E. au N. E. 1/2 N. 



Le plus haut, du S. E. au N. O.; le plus bas, 
de l'È. au N. 1/4 N. O. 3" O. 

I DuN. 1/2 O. à I'O. l/2N.par l'E.; maisentre le 
A S. E. 3» E. et le S. 0. 1/4 S. il est rouge. 



De l'E. 1 I'O 
DuN.àl'O. 
Tout -autour. 
Il 
Tout autour vcrila 
Tout autour. 



TEMPS 
pendant lequel 

est allume 
le feu d'un port. 



COULEUR DU PHARE, 

ou particularités 

qui 

le font remarquer 

de jour. 



Quand il y a 10 pieds 



Quand il y a 8 pieds 



De pierre. 
De briques. 
De briques. 

Porte un pavillon. 

Raye blanc et rouge 
horizontalement. 

De briques. 

Blanc. 

Blanc. 
De pierre. 

De pierre. 

De pierre. 

n 

Rouge. 

.Blanc ; le sommet roug' 

Pierre grise ; sommet 
rouge. 

Blanc; sommet noir. 



Blanc; ! 



De pi 



HAUTEUR 

de la lanterne 

au-dessus 

de la pleine mer, 

en pieds. 



201 



192 
159 



HAUTEUR 

de rc'difice 

de la lanterne 

à la base , 

en pieds. 



de 
l'c'rection. 



1763 
1763 

1814 

1776 
1817 

II 
1817 
1714 
1820 
1809 
1821 

II 
■1778 
1714 
1829 

II 
1798 
1803 

(1 
1821 
17.17 

II 



n 



REMARQUES 



Quand on le tient par le feu inférieur, il sort do guide.po 
dans la rade d'Iloylake. 



Mouille par 7 brasses; en temps de br 



Le feu le plus bas est approprie' exclu 
les bancs de Hoylc. 



on sonne la cloche, 
eut à la navigation entre 



DanB les forts vents d'O., quand les bâtiment» no peuvent en- 
trer, le feu ne s'allume pas cl l'on met une chaîne en travors d< 
l'enlre'e. 



Il y a aussi un feu rouge, visible dans la direction du N. N. O. 
seulement pour éviter les plattcrj du large. 

Quand il y a de la bruine , on allume un feu rouge 25 pied» au- 
dessus de la mor. 



Cejieux ne sont allume» que quand un bâtiment veut entrer. 

Le phare est c'Ievc sur des piliers 40 pieds au-dessus du sol. 

Rebâti en 1800 ; quand ils sont l'un par l'autre, on évite la rocho 
do Crow. 

En se tenant dans la limite E. du feu rouge, on pare, â 4 nulles, 
la pointe O. des Hclwilts. 

Ce feu indique aussi qu'il y a 11 pieds d'eau sur le plus haut bauc 
à l'entrée de Burry. 



Un ballon est hissé peudant le mome toiups do fa marée-dc jour. 
En construction. . . 



Ces fcuxBubissrutaclucllcuicul.de» ihançemcnlr. 



■■MB 



13G 
137 
138 



139 
140 
141 
14S 
143 
144 
145. 
14G 
147 
148 
149 
150 
151 
159 
153 
154 
155 



NOM DU FEU. 



Havre d'Ilfracombe 

Havre de Bidcfort 

Lundi/ 

Cnp Clear 

Kinsale 

Havre de Kinsale 

Havre de Cork 

Hook Tower 

Duncannon 

Havre de Dunmore 

Coningbcg ou Saltecs, flottant. . 

Tuskar 

Arklotv, flottant 

Wicklow 

Havre de Kingstown 

North Wall 

Poolbcg 

Kish, flottant 

Howt Bailhj 

Havre de Ilowtli , . . . 



point ou LIEU 
sur lequel le pli arc est situe. 



Sommet de Lanlhorn 

Braunston Burrows .- 

Ho de Lundy 

Ile du cap Clear 

Old Iiead do Kinsale 

Fort Charles, cote E. du Havre 

Pointe Roche ■ 

Cap de Hook, côte E. de l'entrée de W«- 
terford 

Fort de Duncannon , entrée de Walerford, 
côléE 

Jetée coiô.0. de l'entrée de Watcrlbrd. . . 

Au large de la roche de Coningbcg 

Roche de Tuskar 

Extrémité 1 S. du banc d'Arklow 

Cap Wicklow 

Jetée E 

Extrémité du quai N. de Dublin 

Extrémité du mur S. à l'entrée du havre 
de Dublin 

Au large de la pointe N. du banc de Kish. . 

Pointe de Howt Bailly, coté N. de la haie 
de Dublin 

Extrémité de la jetée E 



NOMBRE DES FEUX , 

relèvement magnc'tiquc , 
et distance entre eux. 



N. 0. 3" N. 933 pieds. 
Dans une tour. 



N. O. l//i 0. 0° 0. 540 pieds 



Dans la même lo 
Triangulaires. 



FEU FIXE, 

c'clatant 
ou tournant. 



Fixe. 
Fixe. 
Fixe. 



Tournant. 
Fixe, 
Fixes. 



TEMPS 

de la révolution 
ou de l'ecIipse. 



COULEUR Du FEU. 



Brillant. 
Brillants. 
Brillants. 



DISTANCE 

en milles 

à laquelle 

. on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



PHARES ET FEUX 



De 2 e 


n 2 minutes. 


Brillant. 




Il 


Brillant. 




II 


Brillant. 




II 
II 


Rouge. 
Brillant. 
Brillants. 



Il 


Brillants. 


De 2 en 2 minutes. 


Deux cùtés brillants 
un rouge. 


Il 


Brillant. 


" 


Brillants. 


Chaque minute. 


Brillant. 


Il 


Brillant. 


II 


Brillants. 


II 


Brillants. 


1/ 


Brillant. 



130 
137 
138 



POINTS MAGNETIQUES 

entre lesquels on l'aperçoit. 



De i'E. N. E. à PO. 



Du N. 0. 3° N. au N. 0. 1//I N. 



Le supérieur, tout autour; l'infe'riet 
l'O. S. 0. par l'O. au N. N. O. 



TEMPS 

pendant lequel 

est allumé 
le feu d'un port. 



Toute la nuit. 
De mi-flot â mi-jusant. 



D'IRLANDE. 



139 


De tous les points. 


// 


Blanc. 


140- 


DuN.E.auN. 0. 


// 


Blanc. 


141 


Ouvert au Havre. 


Toute la nuit. 


D'ardoise. 


142 


Du S. E. i/4 E. au N. i/4 N. E. 


Tonte la nuit. 


Blanc. 


143 


De I'E. N. E. au N. N. E. 


Il 


Blanc. 


144 


. Ouvcrtau Havre. 


Toute la nuit. 


Blanc. 


145 


De l'O. à l'O. S. 0.3° S. 


Toute la nuit. 


Blanc. 


146 


De tous les points. 


Il 


Porte un pavillon 


U1 


De tous les points. 


II 


Blanc. 


148 


De tous les points. 


" 


Porte un pavillon 


149 


DuN.l/4N.E.auS.S.O. 


II 


Blanc. 


150 


Tout autour. 


Toute la nuit. 


Brun. 


151 


Du N. N. E. à l'O. N. 0. 


Toute la nuit. 


De granit. 


152 


Tout autour. 


L'inférieur, de mi-flot 

à mi-jusant. 


De pierre. 


153 


. Tout autour. 


;/ 


Porte un pavillon 


154 


Du N. E. i/4 E. 3° E. à l'O. N. 0. i/2 N. 


II 


Blanc. 


155 


De tous les points. 

Tom. 2. 1833. 


Toute la nuit. 


Blanc. 



COULEUR DU PHARE, 

ou particularités 

qui 

le font remarquer 

dé jour. 



De pierre. 

Blanc. 
De pierre. 



HAUTEUIt 

de la lanterne 

au-dessus 

de la pleine mer, 

en pieds. 



542 
470 



455 
294 



250 
121 



HAUTEUR 

de l'e'difice 

de la lanterne 

â la base, 

en pieds. 



ANNEE 

de 
l'érection, 



1820 
1820 



1804 
1816 
1791 
1803 
182G 
1824 
1815 
1824 
1818 
1822 
1820 
1768 
1811 
1813 
1818 



REMARQUES. 



Ce feu est allume' seulement. pendant l'hiver, ( 
Michel jusqu'au mois d'avril. 



i depuis la Saint- 



Feux de direction pour traverser la ba 
n pavillon pendant le même temps. 



e ; dans le jour ou hi 



Du cote du Havre la lumière est brillante. 

| Les fcui l'un par l'autre servent de direction entre Blufl" et le: 
bancs de Duiimorc. 

Quand on est dans le N. de la jcle'e ,1a lumière parait brillante. 
Mouille par 20 brasses j en temps de brume on sonne une cloche. 
Pendant la brume on sonne la cloche chaque 1/2 minute. 
Mouille par 13 brasses; pondant la brume ou sonne la cloche. 
Ils guident cotre les bancs d'Arklow et d'India. 



On hisse un ballon au même temps de marc'e de jour. 

Mouille" par 12 brasses; en temps de brume on sonne la cloche. 



NOM DU FEU. 



156 Havre de Bullniggen . 

157 Carlingford 

158 Carlingford-Iough. . . 

159 Havre d'Ardglass. . . 

160 South-rock 

161 Donaghadee ( havre ) 

162 Copeland 

163 Maidens 

164 Innistrahul 

165 Lough Su'illy 

16G Ile Tory 

167 Aranmore. . , 

168 Killybegs 

169 Eaglelsland 

1 70 Innisgort 

171 Clarc Island. 

172 Stinc-head 

173 Mutton Island 

174 Arran Island 

1 75 Kilkadraan 

176 Loophcad 

177 Skclligs 



POINT OU LIEU 

sur lequel le phare est situe'. 



Jetée coté do bilbord en entrant 

Roche d'Haulbowling 

Pointe Greenore 

Sur la jetée à bâbord en entrant. 

South-rock 

Bâbord en entrant 

Petite Ile de Copeland 

Roches Maiden, N. et S 

Ile d'Innistrahul 

Pointe Fannet 

Ile Tory, pointe N 

Pointe N. de l'Ile d'Arran 

Pointe Saint-John 

Ile de l'Aigle 

Innisgort ( CIew bay ) 

Pointe N. de Clarc Island ( CIew bay) 

Ile doSline-heod 

Ile Mutton, havre de Galway 

Sommet do l'Ile S. d'Arran 

Pointe de Kilkadraan , rivière Shannc 
Loophcad , côté N. de la rivière Shan 
Roche de Skelligs 



NOMBR» DES FEUX, 

relèvement magnétique , 
cl distance entre eux. 



Dans la même tour. 



N. 0.1/4 0. 1920 pieds. 



N. 1/4 N. E. 650 pieds. 



FEU FIXE, 

éclatant 

ou tournant. 



Fixe. 

Fixes. 
Tournant. 

Fiie. 
Tournant. 

Fiie. 

Fixe. 

Fixes. 
Tournant. 

Fixe. 

Fixe. 

Fixe. 

Fixe. 
Il 

Fixe. 

Fixe. 
// 

Fixe. 
Tournant. 

Fixe. 

Fixe. 

Fixes. 



TEMPS 

de la révolution 
ou de l'éclipsé. 



Chaque 45 secondes. 



Chaque minute et 1/2. 



Do 2 on 2 minutes. 



De 3 en 3 minutes. 



COULEUR DU FEU. 



Brillant. 

Brillants. 

Brillant. 
Rouge foncé. 

Brillant. 

Brillant. 

Brillant. 

Brillants. 

Brillant. 
Rouge. 

Brillant. 

Brillant. 

Brillant. 
// 

Brillant. 

Brillant. 

Il 

Rouge et brillant. 

Brillant. 
Rouge et brillant.. 

Brillant. 

Brillants. 



DISTANCE 

en milles 
à laquelle: 

on peut 

l'apercevoir 

de temps clair. 



\ 



19 











TEMPS 


COULEUR DU PHARE, 


HAUTEUR 


HAUTEUR 














o 


POINTS MAGNÉTIQUES 


pendant lequel 


ou particularités 


de ïa lanterne 


de l'e'dificc 




















au-dessus 


de la lanterne 


de 




REM ARQUES. 








s 


entre lesquels on l'aperçoit. 


est allume' 


le font remarquer 


de la pleine mer, 


à la base, 
















ie feu d'un port. 


' de jour. 


en pieds. 


en pieds. 


1 érection. 












156 


De l'O. S. 0. au S. S. E. 1/2 E. 


Toute la nuit. 


Diane. 


35 


35 


1769 












157" 


Tout auto'ur. 


L'inférieur de mi-Ilot 


Diane. 


101 


1 1 1 


1823 


On lusse un l.nlloi 
on sonne la cloche <!i 


de 1/2 Ilot à 1/2 jusant, et en le 
1/2 minute cil l/2 minute. 


np<i do brume 






158 


• De l'O. 1/4 S. au S. E. 1/4 S. 


Toute la nuit. 


Diane. 


29 


20 


1830 












159 


De l'E. 1/1 S. E. 9° S. au S. 0. 1/4 0. 5° 0. 


Toute la nuit. 


De pierre. 


40 


29 


1816 












1G0 


Tout 'autour. 


Il 


Diane. 


52 


00 


1797 












ICI 


il 


Toute la nuit. 


« 


" ... 


/; 


II 












162 


Tout autour. 


// 


Blanc. 


131 


52 


1796 












163' 


Tout autour. 


il 


Blanc. 


84 
94 


00 
00 


1828 












164 


Tout autour. 


II 


Blanc. 


107 


2G 


1812 












165 : 


De l'E. 1/4 N.E. 1/2 N. au S. 


II 


Blanc 


90 


26 


1810 


Vers le luugh la hjuii 


rè est brillante. 








166 


Tout autour. 


II 


De pierre. 


122 


63 


1832 












167 


Du S. 0. l/4 0.ài'E.N.E. 


'il 


Blanc. 


209 


39 


1798 












168 


De l'E. 1/4 S. E. au N. E. 1/4 E. 


II 


Blanc. 


104 


4t 


1831 












169 


;; 


II 


« 


« 


'< 


« 


Eu construction. 










170 


Du S. S. E. au N. N.E. 


II 


Blanc. 


30 


26 


1827 


Ce feu sert de guide 


mur Wctspuri et Ncwport. 








171 


De l'O. au N. E. 


II 


Blanc. 


487 


20 


1806 












172' 


« 


II 


Il 


» 


II 


/ 


En construction. 










173 


Tout autour. 


II 


Blanc. 


33 


26 


1817 


Ce feu est rouge ver 


la mer, brillant du cote de terri 








174 


Tout autour. 


II' 


Blanc. 


498 


37 


1817 












175 


De l'E. 1/4 S. E. 5» S. à l'O. 1/4 N. 0. 


a 


Blanc. 


133 


26 


1824 


Cette lumière est 


rouge vers la mer, brillante du 


Ole de la ri- 






176 


De l'E. 1/4 S.E. 9° S. à l'E 1/4N.E. parl'O. 


u' 


Blanc. 


269 


49 


1802 












177 


DuN. 1/4 N.E. au S. 1/4 S. 0. 


•>■ 


Blanc. 


372 
173 


26 
26 


1826 






J 



















































■ 



* 



INDEX DES PHARES ET FEUX. 



noms. Kuuénos. 

A 

Aberdccn 69 

Aberyslwith 125 

Agnes (Sainte) 1 

Air 118 

Almwch 120 

Annc(Sainte) 127 

Arbroath 67 

Ardglass 159 

Ardrossan 91 

Arklow 148 

Aranmore 167 

Arran(ÎIe) 174 

Ayr 93 

— -HcdcMan 98 

B 

Balbriggcn 156 

Bara 82 

Burdscy 124 

Iieachy-Hcad 17 

Becs (Saint-) 110 

Bcll-Rock 62 

Benibridgc 12 

Bcrwick 50 

Bidefort 137 

Bidston 114 

Black-Rock 112 

Blytb 53 

Brcakwater 6 

Bridgcwater 135 

Brigbton 15 

Burntisland 59 

Buchaness 71 

Bury ( rivière) 129 

Bnttonness 66 

c 

Caldy 128 

Caîfofman 100 

C'amblcton 73 

I 'aiiipbclton-Loch 86 

Cap-Clear 139 

Wrath 79 

Carlingford. 157 

Lougb 158 

Casqnets 8 



Castcltown 1 02 

Cliapcl 42 

Clare (île) 171 

CIcw ( bay) 170 

Clough 90 

Coningbeg ; . . 146 

Copeland 162 

Cork ; . . 142 

Corsewall 94 

Cromer ; . . 41 

Cumbrac 88 

D 

Derby-Havcn' 103 

Donagbadcc 161 

Douglas 104 

Dublin , 151 

Dudgcon 44 

Duncannon 144 

Dundee 64 

Ferry 63 

Dungencss 20 

Dunmore 145 

Dunnct ; . , 75 

E 

Eagle(ile) 169 

Eddystonc ; . . 5 

F 

Pcrn-Outer 54 

Inner 55 

Flamborough 47 

Flatbolm 134 

Foikstone 21 

Foreland-North . . . 28 

- South 23 

Foulness 41 

G 

Gallopcr 32 

Galway 173 

Girdlencss 70 

Goodwin 26 

GuII 25 

H 

Haisborough 40 

Flottant 39 



Harrington ; 108 

Harris(ile) .*.;. 81 

Hanvich 31 

Holy-Hcad 122 

Hook-Tower 143 

Howth 155 

Bailly 154 

Hoylake-Upper. ,.; ; . 115 

Lower 116 

Hoyle-Sands . . . ; ; . 118 

Hunstanton j . 42 

Hurst...» ; . 10 

I 

Hfracombe 136 

Inchkcith ; 57 

Inner-Fern 55 

K 

Kilkadraan 175 

Killybegs 168 

Kinghorn ; 60 

Kingstown 150 

Kinnaird 72 

Kinsale 140 

Harbour 141 

Kish 153 

L 

Leasowe 113 

I-eitb 58 

Lewis ( îles ) 80 

Lismore 83 

Li verpool 117 

Lizard . 4 

Longships 2 

Loophead 176 

Lough-Swilly 165 

LowestolFe 35 

I.undy 138 

Lynas 119 

I.ynnwcl 43 

M 

Maidens 163 

Man ( ile de ) 98 

Margatc 29 

Mary port 106 



May (île) 61 

Milford Iâ7 

Montrose 68 

MuI-of-GaHoway 96 

Kintyre 85 

Mumbless* 130 

Mutton(île) 173 

N 

Nash 132 

Needlcs il 

Newarp 38 

Newhaven ( Angleterre) 16 

(Ecosse) 59 

Newport l|o 

Norc :........ 30 

North-Forefand '. . . 28 

o 

Old-Head-Kinsale 140 

Orfordness 34 

Orkney 77 

Outer-Fern 54 

Owers Î3 

P 

PecI ( havre ) 09 

Pcmbrcy. . ; 129 

Pentland-Sherries 76 

Pcnzance 3 

Perreh (rivière) 136 

Pladda 87 

Plimouth 7 

Breakwater 6 

Pooibcg . . j 152 

Portiand 9 

Port-la-Marie 101 

Patrick 95 

a 

Queen's-Ferry 59 

R 

Ramsey 105 

Ramsgate 27 

Rbinns-of-Islay 84 

River-Tyne 51 

%e 19 



Saltees 146 

Saterness ;..... 97 

Scarborough 48 

Scilly. 1 

Shoreiiam 14 

Skelligs i77 

Skerrics 121 

Sline-Head i72 

Smalls 126 

South-Ferryncss 65 

Forciand 23 

Rock f60 

Sand-Head 24 

Stack 123 

Spurn 46 

Flottant 45 

Stanford 36 

Start( point) 77 

Stornoway 80 

Sumburgh 78 

Sunderland 50 

Sunk .33 

Swansca 131 



Tabertness 74 

Tay ( rivière) 63 

Tory (ile) 166 

Toward 89 

Troon 92 

Tuskar 147 

Tyne 51 

Tyncmouth 52 



u 



Usk. 



133 



w 



Walney 111 

Waterford ( entrée de ) 143 

Wessporl 170 

Wbitby 49 

Whiteîiavcn 109 

Wicklow 149 

Wiiitcrtôn 37 

Workington 10.7 

Wràth ( cap de ) 79 
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